Deutscher Bundestag 
3. Wahlperiode 


Drucksache 2550 


Kleine Anfrage 

der Fraktion der FDP 


betr. Durchiührungsbestimmungen zum Ersten Neu- 
ordnungsgesetz zum Bundesversorgungsgesetz 


Wir fragen die Bundesregierung; 

1. Welche Gründe sind dafür maßgebend, daß die Bundes- 
regierung die Durdiführungsbestimmungen zum Bundes- 
versorgungsgesetz in der Fassung des Ersten Neuordnungs- 
gesetzes vom 27. Juni 1960 (BGBl. I S. 453) trotz Ablaufs 
von neun Monaten bisher noch imn'ier nicht erlassen hat? 

2. Ist der Bundesregierung die Unruhe der Kriegsopfer wegen 
der Verzögerung des Erlasses dieser Durchführungsbe- 
stimmungen und die sich daraus ergebende Vorenthaltiing 
der Leistungen bekannt, und was beabsichtigt sie zu tun, 
damit die Kriegsopfer unverzüglich in den Genuß der ilinen 
nach dem Gesetz zustehenden Leistungen kommen ? 


Bonn, den 22. Februar 1961 
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